NORME Dl TARATURA 


Component! elettrici 


Controllo di volume al massimo. 

Controllo di tonality al roassimo degli acuti. 

Collegare un voltmetro al secondario del trasformatore d'uscita per l’indica- 
zione della massima uscita. 

Collegare un voltmetro a valvola, attraverso una R = 100 KH, fra il nodo 

C 37 • C 38 e massa; la tensione rivelata continua (massima rivelata) del rive- 

latore M.F. deve essere circa 1,5 V regolando 1*intensity del segnale di entrata 

di volta in volta che si tarano i vari stadi. 

Mezzo e 

Taratura Indice Frequenza pun to di Disaccor- Accordare Per 
su taratura accoppia- dare 
mento 


Boblne M.F. 
A.M. 


Filtro M.F. 
A.M. 


Bobine A.F. 
O.M. 


Bobine A.F. 
O.C. 


Bobina M.F. 
F.M. 


517 KHz 460 KHz 


517 KHz 460 KHz 


517 KHz 517 KHz 
16S0 KHz 1630 KHz 


Accordare 6 MHz 
11,5 MHz 


10,7 MHz 
87 MHz mod. 


Antenna 

artificiale 

fra 

boccola 

antenna 

A.M. 


S 29 — S 28 Uscita 
-S 28 S 23 — S 24 massima 
ritocc. S 28 


S 19 

C 18 —C7 


S 26 — S 22 Massima 


10 KpF 

ceramico S 58 — S 21 


22,5 KHz su gl B2 


Adattatore 

_del dipolo 

87,5 MHz 87,5 MHz si ™™ et I, ico 
100 MHz 100 MHz 11 3 ? 0 

alle boccole 


S 55 * S 56 
C 86 


Prima della taratura F.M. regolare i compensatori C 89 - C 82 per il rainimo 
della temione d'irradiazione. 

In mancanza di uno st rumen to adatto £ sconsigliabile ritoccare C 89 - C 82. 
Controllo della curva del discriminatore: 

Applicare a gl B2 attraverso una capacity di 10.000 pF ceramico, un segnale 
simmetrlco a 10,7 MHz, rr.odulato in frequenza a 50 Hz, con deviazione 
+ 200 KHz, sino ad avere, sul voltmetro a valvola, un'indicazione di circa 
— 4 V. 

Collegare l’osdlloscopio tra il nodo C 35 - R 10 - R 30 e massa. 

La curva del discriminatore deve presentarsi lineare tra ± 75 KHz, eventual- 
men te ritoccare S 27. 

TENSION! I COERENTI CON AUMENTAZIQNE A 220 V 50 Hz 
1) Posizlon# commutators F.M. 


triodo A.F. 

B 1 ECC 85- 

triodo Osc. 


B 2 ECH 81 


— n ^ an 


2) Potlzlon# commutator# A.M. (O.M.) 



I-prim. V-fil. 


56 I 255 mA | 6,3 V 


*) Mlsurata con voltmetro a valvola (ingresso 20 Mohm) 


I Kfl 

1,5 Kn 

47 Kfl 
1 Mfl 
47 KH 

120 n 

33 KH 
470 Ktt 
2,2 Ktt 
i Mn 
56 Kn 
l Kn 
o.i Mn 
390 Kn 
1,5 Mn 
15 Kn 
33 Kn 
io Mn 
0,1 Mn 


180 Kn 
io Kn 
680 Kn 
180 n 
l Kn 
io Mn 
i,5 Mn 
ioo n 
180 Kn 

iso n 
33 n 
l Mn 
2,2 Kn 
io Kn 


i 10/IK 
1 10/1K5 
! 10/47K 
* 10/1M 
! 10/47K 
>10/120E 

> 10/33K 

! 10/470K 
1 10/2K2 
1 10/1M 
I I0/56K 
! 10/IK 

> 10/100K 
l I0/390K 
l 10/1M5 

1 10/15K 
? I0/33K 

2 10/10M 

> 10/100K 


Ml W DK 612 10/33K 
VSz W DK 612 10/68K 
VS W DK 612 10/180K 
Mt W DK 612 10/lOK 
Mt W DK 612 10/680K 
VSs W DK 612 10/180E 
Mi W DK 612 10/IK 
DR 612 10/10M 
VSe W DK 612 10/1M5 
Mi W DK 612 10/100E 
Mi W DK 612 10/180K 

Mt \V DK 612 10/180E 
1/4 W 4855510/33E 
W DK 612 10/lM 
Mi W DK 612 10/2K2 
Mi W DK 612 10/1 OK 

Nell’ins. uniti 

F.M. PK 83658 



SI \ Sp. 570 
S 2 ) Sp. 93 

S3 / Sp. 98 
S 4 l Sp. 86 

S 5 / Sp. 303 

S 6 \ Sp. 1560 

S 7 Sp. 1560 . 

S 8 } Sp. 39 1 

Yi Filtro M.F, 

b 11 per A.M. 

S 12 ) Bobina antenna 
S 13 S O.C. 

S 14 ) Bobina antenna 
S 15 j O.M. 

?}5 i Bobina 

cio ) oscillatore 

jJjj \ O.M. O.C. 

S20 | Vfc 1» M.F. 

C lM per F.M. 

S 21 1 

® 2 2 2 j j 2* M.F. per F.M. 
C 22 J 
S 23 j 

[ la M.F. per A.M. 
C 24 1 


Rivelatore 
a rapporto 


S 28 ) 

C28 ?2 a M.F. per A.M. 
C 29 ) 

SS0 ) Sp. 3400 
S 31 [ Sp. 70 
S 32 ) Sp. 100 


Trasformatore 

di 

alimentazione 


PK 56154 


Trasformatore 
uscita 
PK 50806 


S 34 Imp. blocco R.F. 5639028/22 B 
S 50 1 

S 50a f Bobina antenna 
S 51 ( F.M. 

S 52 J 


Bobina 

oscillatore 

F.M. 


f 3 00 

PK 57506 V «* 


PK 57512 Ifc* 


50 pF 350 V 
50 pF 350 V 


AC 5408/50+50 


8 PF 300 V AC 5107/8 


82 pF 
34-30 pF 
34-30 pF 
34-30 pF 
475 pF 
470 pF 1 
160 pF \ 

15 pF 
6,8 pF 
220 pF 
4.700 pF 
56 pF 
220 pF 
34-30 pF 
10000 pF 
10000 pF 
18 pF ) 

18 pF j 
110 pF ) 
195 pF j 
10 pF i 
47 P F ) 
110 pF | 
195 pF ( 
10000 pF 
6.800 pF 
10000 pF 
82 pF 
2200 pF 
3300 pF 
3,2 PF 70 V 
10000 pF 
22000 pF 
10000 pF 
22000 pF 
18000 pF 
10000 pF 
27000 pF 
1000 pF 
100 pF 
2200 pF 
4700 pF 
39 pF 
10 pF 30 V 

6,8 pF 
1500 pF 
6 pF 
33 pF 
12 pF 

_U- PF , 

6 pF 
220 pF 
6,8 pF 
6 pF 
39 pF 
890 pF 
12 pF 
10000 pF 
12 pF 
2200 pF 
2200 pF 
2200 pF 


C 304 AH/A 82 E 

2821236 

2821236 

2821206 

4842901/475 E 


S 20 

C 304 AB/L 6E8 
C 304 AH/A 220 E 
C 301 AA/H 4K7 
C 301 AH/A 56 E 
C 301 AH/A 220 E 
2821206 
4823020/10 K 
C 301 AB/H 10 K 

S 21 - S 22 


S25 - S26-S27 


C 301 AB/H 10 K 
C 301 AA/H 6K8 
4823020/10 K 
C 304 AH/A 82 E 
C 301 AA/H 2K2 
4823010/3 K 3 
AC 5707/4 
C 301 AB/H 10 K 
4823020/22 K 
PK 20600 
4823120/22 K 
4823010/18 K 
I 4823110/10 K 
4823010/27 K 
4823010/1 K 
AC 5540/100 
4823210/2 K 2 
4823220/4 K 7 
C 304 AH/A 39 E 
AC 5951/10 


1820120/6E8 

4820650/1K 5 

4962750 

BI 51303 

4900195 

BUJ304 

4962750 

4820310/220E 

4820120/6E8 

4962750 

B802501M/39E 

4833602/890E 

4900195 

BI 66428 

BI 51305 

BI 66425 

BI 66425 

BI 66425 


Vfe 1* M.F. 

per F.M. 



PRINCIPALI PEZZI DI RICAMBIO 

4900195 

Condensatore variabile 

I AC 5408/50+50 - Condensat. elettrol. 

PK 83658 

- Insieme unit5 F.M. 

8013 D 

- Lamp. 6,3 V 0,32 A 

PK 84784 

- Manopole 

PK 86537 

- Partitore di tensione 

PK 81379 

- Potenziometro volume 

PK 94551 

- Scala stazioni HI 482A 

PK 94555 

- Scala stazioni FI 481 A 

PK 88556 

- Tastiera 

PK 50808 

- Trasformatore aliment. 

PK 50806 

- Trasformatore uscita 


IMPORTANTE 

Si raccomanda vivamanto, nal raciproco 
intarassa, di volar sampra a chiara- 
manta indicara nalla richiasta dai pazzi 
di ricambio, il tipo dall'apparacchio a 
il numaro di codica riportati nalla 
prasanta documantaziona di sarvizio. 
L'omitsiont datl'una o dail'altra indi- 
caziona pu6 causara ritardi nalla spsdi* 
zioni dal matariala a inutila scambio 
di corrispondanza par richiasta di pra- 
cisazioni. 



























